Registre-se para ganhar 
90% de desconto na 
compra da sua primeira 
iâmina refil do OneBlade 


(A promoção é válida apenas em países selecionados) 
Alâmina dura até 4 meses* 


Com indicador 
de desgaste 
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A barra verde na lâmina 
começará a aparecer 
conforme for utilizada. 
Quando visivelmente verde, 
é recomendado que você o PHILIPS 
substitua a lâmina para uma 
melhor experiência com OneBlad: 
OneBlade. 
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Registre-se em 
www.philips.com/myoneblade 


Veja os termos e condições de uso aqui www.philips.com/myoneblade 


“Para uma melhor experiência de barbear. Baseado em 2 Usos por semana. 
Os resultados podem variar. 





As melhores dicas para 








raspar, aparar e contornar 
a barba com OneBlade 





www.philips.com/myoneblade 





4222 002 8913.1 


